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DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1971, 


Elenco delle discipline universitarie della facoltà di medicina 
e chirurgia ed ospedaliere equivalenti, affini e generali nei con- 
fronti delle materie oggetto di esame ospedaliero, valevole per la 
formazione delle commissioni esaminatrici degli esami di idoneità 
e dei concorsi di assunzione del personale sanitario ospedaliero, 
per la verifica dei titoli ai fini dell'ammissione dei candidati agli 
esami di idoneità e per la valutazione di detti titoli nei concorsi 
di assunzione presso enti ‘ospedalieri. 
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LEGGI E DECRETI 


DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1971. 


Elenco delle discipline universitarie della facoltà di medi- 
cina e chirurgia ed ospedaliere equivalenti, affini e generali 
nei confronti delle materie oggetto di esame ospedaliero, 
valevole per la formazione delle commissioni esaminatrici 
degli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del 
personale sanitario ospedaliero, per la verifica dei titoli ai 
fini dell'ammissione dei candidati agli esami di idoneità € 
per la valutazione di detti titoli nei concorsi di assunzione 
presso enti ospedalieri. 


IL MINISTRO PER LA SANITA' 
DI CONCERTO CON 
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE 


Visti gli articoli 61, 63, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 76, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 99, del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 marzo- 1969 n. 130; 

Visto l'art. 67 del citato provvedimento n. 130 che 
demanda al Ministro per la sanità di emanare di con- 
certo con il Ministro per la pubblica istruzione, un de- 
creto che elenchi le materie equivalenti, affini, e gene- 
rali nei confronti della disciplina oggetto di concorso 
e di procedere, ove occorra, all’aggiornamento di dette 
materie; 

Visto il precedente decreto ministeriale in data 7 ago- 
sto 1969 pubblicato nei supplemento ordinario alla 
Gazzetta Ufficiale n. 246 del 27 settembre 1969; 

Viste le richieste avanzate dai direttori di istituti uni- 
versitari e da associazioni di categoria volte ad ottenere 
la modifica delle materie equivalenti, affini e generali 
per le seguenti discipline: angiologia, malattie infettive, 
odontoiatria e stomatologia, chirurgia maxillo-facciale, 
pneumologia, tisiologia, virologia, immuno-ematologia e 
servizio trasfusionale, laboratorio di analisi chimico- 
cliniche e microbiologia; 

Viste le richieste di associazioni di categoria per l'’in- 
serimento nell’elenco delle discipline oggetto di concorsi 
ospedalieri della reumatologia e della chirurgia polmo- 
nare, che sono materie di insegnamento universitario e 
per le quali, peraltro già esistono divisioni a livello 
ospedaliero; 

Accertata la fondatezza di tali richieste e ritenuto 
che la chirurgia polmonare può essere assimilata a 
quella toracica; 

Considerato che occorre prevedere nell'elenco delle 
discipline ospedaliere quelle relative ai servizi di emo- 
dialisi e di psichiatria; 

Considerato che le tabelle A e. B del menzionato de- 
creto ministeriale 9 agosto 1969 erano preordinate, la 
prima alla scelta delle commissioni esaminatrici e la 
scconda alla valutazione dei titoli di carriera; 

Considerato che le suddette finalità possono parimenti 
conseguirsi unificando le predette tabelle A e B, e che 
detta unificazione appare conveniente per motivi fun- 
zionali ed ai fini della uniformità nell’articolazione, per 
ciascuna disciplina, delle materie equivalenti, affini e 
generali; 


Vista la necessità, quindi, di procedere a modifiche, 
integrazioni ed aggiornamenti dell’elenco delle disci 
pline ‘universitarie della facoltà di medicina e chirugia 
ed ospedaliere equivalenti, affini e generali nei confronti 
delle materie oggetto degli esami ospedalieri, valevoli 
per la formazione delle commissioni esaminatrici degli 
esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del per- 
sonale sanitario ospedaliero, per la verifica dei titoli ai 
fini dell'ammissione dei candidati agli esami di idoneità 
e per la valutazione di detti titoli nei concorsi di as- 
sunzione presso enti ospedalieri; 

Ritenuto che le discipline oggetto degli esami di ido- 
neità e di concorsi di assunzione debbano essere quelle 
indispensabili per assicurare ì vari servizi ospedalieri; 

Accertato che esse sono le seguenti: anatomia ed isto- 
logia patologica, anestesia e rianimazione, angiologia, 
cardio-chirurgia, cardiologia, chirurgia d'urgenza e di 
pronto soccorso, chirurgia generale, chirurgia maxillo- 
facciale, chirurgia pediatrica, chirurgia plastica, chirur- 
gia toracica, chirurgia vascolare, dermosifilopatia, dic- 
tetica, ematologia, emodialisi, endocrinologia, gastroen- 
terologia, geriatria, immuno-ematologia e servizio tra- 
sfusionale, laboratorio di analisi chimico-cliniche e mi- 
crobiologia, malattie infettive, medicina del lavoro, me- 
dicina. generale, medicina legale e delle assicurazioni 
sociali, medicina nucleare, nefrologia, neurochirurgia, 
neurologia, neuropsichiatria infantile, neuroradiologia, 
oculistica, odontoiatria e stomatologia, oncologia, orto- 
pedia e traumatologia, ostetricia e ginecologia, otorino- 
laringoiatria, pediatria, pncumologia, psichiatria, radio- 
logia, recupero e rieducazione funzionale, reumatologia, 
urologia, virologia; 

Sentito sugli argomenti di cui sopra il parere del Con- 
siglio superiore di sanità; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
27 marzo 1969, n. 130; 


Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132; 


Decreta: 


L'elenco delle materie equivalenti, affini e generali 
di cui al decreto ministeriale 9 agosto 1969 viene sosti 
tuito dall'elenco di cui alle unite tabelle A e B; 

Tabella A. — Da servire per la formazione delle 
commissioni esaminatrici e per la verifica e valutazione 
dei titoli di carriera (Servizi ospedalieri ed universitari 
della facoltà di medicina e chirurgia). 


Tabella B. — Da servire per la verifica e la valuta- 
zione dei titoli di studio (libere docenze e specializza- 
zioni della facoltà di medicina e chirurgia). 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana. 


Roma, addì 20 ottobre 1971 


Il Ministro per la sanità 
MARIOTTI 


Il Ministro per la pubblica istruzione 
MISASI 
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TABELLA A 


Valevole per: la formazione delle commissioni esaminatrici de gli esami di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale 
sanitario presso enti ospedalieri; la verifica e la valutazione dei titoli di carriera. (Servizi ospedalieri e servizi universitari 
della facoltà di medicina e chirurgia). 


Disciplina oggetto 


del concorso di esame 


1. Anatomia ed istologia 


patologica 


2. Anestesia e 
zione 


3. Angiologla . . . 


4. Cardio-chirurgia . 


rianima- 


Discipline equivalenti 


Anatomia ed istologia patolo- 
gica 

Anatomia ed istologia patologi- 
ca ed analisl cliniche 

Anatomia patologica e tecniche 
di laboratorio 

Anatomia ed istologia patologi- 
ca e tecniche di laboratorio 

Tecnica e diagnostica istopato- 
logica 


Anestesia 

Anestesia e rianimazione 
Anestesiologia 

Anestesiologia e rianimazione 


Angiologia 

Angiologia e chirurgia vascolare 

Cardiologia e malattie dei vasi 

Malattie cardio-vascolari 

Malattie dell'apparato cardio-va- 
scolare 

Vasculopatie 

Malattie cardio vascolari e reu- 
matiche 


Cardio-chirurgia 

Chirurgia cardio-vascolare 

Cardio-angio-chirurgia 

Chirurgia toracica e cardio-va- 
scolare 


Discipline affial 


Medicina legale 

Medicina legale e delle assicu- 
razioni 

Medicina legale e delle assicu- 
razioni sociali 

Patologia generale 

[stituzioni di patologia generale 

Citologia 

Citopatologia 

Istochimica normale e patolo- 
gica 

Istochimica patologica 

Istologia ed embriologia gene- 
rale 

Tecnica delle autopsie 

Oncologia 


Chirurgia generale 

Clinica chirurgica generale e ta 
rapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e 
propedeutica clinica 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di 
operazioni’ 

Chirurgia d'urgenza 

Chirurgia di pronto - soccorso 

Chirurgia di pronto soccorso e 
di urgenza 


Geriatria 

Gerontologia 

Gerontologia e geriatria 

Cardiologia 

Chirurgia vascolare 

Cardio-angio-chirurgia 

Chirurgia cardio-vascolare 

Medicina generale 

Clinica medica generale e tera- 
pia medica 

Patologia speciale medica e me- 
todologia clinica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed 
idrologia medica 

Chirurgia toracica e cardio-va- 
scolare 


Chirurgia vascolare 

Chirurgia toracica 

Chirurgia toracico polmonare 

Chirurgia generale 

Clinica chirurgica generale 

Patologia speciale chirurgica e 
propedeutica clinica 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di 
operazioni 

Angiologia e chirurgia vascolare 

Chirurgia infantile 

Chirurgia pediatrica 

Clinica chirurgica pediatrica 

Chirurgia dell'infanzia 
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Discipline generali 


N.N. 


Cardiologia 

Chimica biologica 

Chirurgia sperimentale 

Farmacologia 

Fisiologia umana 

Medicina generale 

Clinica medica generale e tera- 
pia medica 

Patologia speciale medica è me 
todologia clinica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica € 
idrologia medica 


NN. 


N.N. 
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Disciplina oggetto 
del concorso di esame 


3. Cardiologia . .... 


6. Chirurgia di urgenza . 


7. Chirurgia generale . 


Discipline equivalenti 


Cardiologia 

Cardiologia e malattie dei vasi 

Malattie cardio-vascolari 

Malattie cardio-vascolari e reu- 
matiche 

Malattie dell'apparato cardio-va- 
scolare 

Cardio-angiopatia 


Chirurgia d'urgenza 
Chirurgia di pronto soccorso 
Chirurgia di pronto soccorso € 


d'urgenza 


Chirurgia generale 

Clinica chirurgica generale e te 
rapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e 
propedeutica clinica 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di 
operazioni 


Discipline affini 


Medicina generale 

Clinica medica generale e tera. 
pia medica 

Patologia speciale medica e me- 
todologia clinica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed 
idrologia medica 


Angiologia e chirurgia vascolare 

Anestesia 

Anestesia e rianimazione 

Anestesiologia 

Anestesiologia e rianimazione 

Cardio-chirurgia 

Cardio-angio-chirurgia 

Chirurgia cardio-vascolare 

Chirurgia toracica 

Chirurgia toracica e cardio-va- 
scolare 

Chirurgia toracico-polmonare 

Chirurgia polmonare 

Chirurgia vascolare 

Ortopedia 

Ortopedia e traumatologia 


Clinica ortopedica 


Clinica ortopedica e traumato- 
logica 

Neuro-chirurgia 

Chirurgia generale 

Clinica chirurgica generale e te 
rapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica € 
propedeutica clinica 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di 
operazioni 

Chirurgia dell'infanzia 

Chirurgia infantile 


Chirurgia pediatrica 


Clinica chirurgica pediatrica 


Chirurgia dell'infanzia 

Chirurgia pediatrica 

Chirurgia infantile 

Clinica chirurgica pediatrica 

Chirurgia d'urgenza 

Chirurgia di pronto soccorso 

Chirurgia d'urgenza e pronto 
Soccorso 

Chirurgia 

Chirurgia 

Chirurgia 

Chirurgia 

Chirurgia 

Chirurgia 

Chirurgia 
scolare 

Chirurgia toracico-polmonare 

Chirurgia polmonare 

Cardio-angio-chirurgia 

Cardio-chirurgia 

Neuro-chirurgia 

Ortopedia 

Ortopedia e traumatologia 

Clinica ortopedica 

Clinica ortopedica e traumato 
logica 

Ostetricia e ginecologia 

Angiologia e chirurgia vascolare 


plastica 

plastica ricostruttiva 
maxillo-facciale 
vascolare 
cardio-vascolare 
toracica 

toracica e cardio-va- 


Discipline generali 


Medicina del lavoro 

Medicina preventiva dei lavora. 
tori e psicotecnica 

Clinica pediatrica 

Gerontologia 

Gerontologia e geriatria 


NN. 


Chirurgia sperimentale 


Pediatria 
Geriatria 


J 
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Disciplina oggetto 
del concorso di esame 


8. Chirurgia  maxillo-fac- 
ciale 


9. Chirurgia pediatrica 


10. Chirurgia plastica 


11. Chirurgia toracica 


Discipline equivalenti 


Chirurgia maxillo-facciale 

Clinica odontoiatrica 

Clinica odontoiatrica e stomato- 
logica 

Odontoiatria 

Odontoiatria e stomatologia 

Stomatologia 

Clinica otorinolaringoiatrica 

Otorinolaringoiatria 


Chirurgia pediatrica 
Chirurgia infantile 

Clinica chirurgica pediatrica 
Chirurgia dell'infanzia 


Chirurgia plastica 
Chirurgia plastica ricostruttiva 


Chirurgia toracica 

Chirurgia toracica e cardio-va- 
scolare 

Chirurgia toracico-polmonare 

Chirurgia polmonare 


Discipline affiai 


Clinica ostetrica e ginecologica 

Patologia ostetrica e ginecolo- 
gica 

Otorinolaringoiatria 

Clinica otorinolaringoiatrica 

Urologia 

Clinica urologica 


Chirurgia plastica 

Chirurgia plastica ricostruttiva 
Chirurgia orale 

Ortognatodonzia 


Chirurgia generale 

Clinica chirurgica generale e te- 
rapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e 
propedeutica clinica 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di 
operazioni 


Chirurgia dell'infanzia 

Chirurgia infantile 

Chirurgia pediatrica 

Clinica chirurgica pediatrica 

Chirurgia maxillo-facciale 

Odontoiatria 

Odontoiatria e stomatologia 

Stomatologia 

Clinica odontoiatrica 

Clinica odontoiatrica e stoma- 
tologica 

Ortopedia 

Ortopedia e traumatologia 

Clinica ortopedica 

Clinica ortopedica e traumato- 
logica 

Otorinolaringoiatria 

Clinica otorinolaringoiatrica 

Chirurgia generale 

Clinica chirurgica generale e te- 
rapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e 
propedeutica clinica 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di 
operazioni 


Cardio-chirurgia 

Chirurgia cardio-vascolare 

Cardio-angio-chirurgia 

Chirurgia dell’infanzia 

Chirurgia infantile 

Chirurgia pediatrica 

Clinica chirurgica pediatrica 

Chirurgia generale 

Clinica chirurgica generale e te- 
rapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e 
propedeutica clinica 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di 
operazioni 

Chirurgia vascolare 


Discipline generali 


Chirurgia generale 

Clinica chirurgica generale e te 
rapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica € 
propedeutica clinica 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di 
operazioni 

Chirurgia pediatrica 

Chirurgia infantile 

Clinica chirurgica pediatrica 

Chirurgia dell'infanzia 


NN. 


Chirurgia sperimentale 


N.N. 
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Disciplina oggetto 


È Discipline equivalenti 
del concorso di esame P 9 


Chirurgia vascolare 

Chirurgia cardio-vascolare 

Chirurgia toracica e cardio-va- 
scolare 

Cardio-angio-chirurgia 

Angiologia e chirurgia vascolare 


12. Chirurgia vascolare . 


13. Dermosifilopatia . . Dermosifilopatia 


Clinica dermosifilopatica 


14. Dietetica . .... Dietologia 

Dietetica 

Fisiologia della nutrizione 

Fisiologia e scienza dell'alimen- 
tazione 

Scienza dell'alimentazione 

Scienza dell'alimentazione e die 
tetica 


15. Ematologia . . ... Ematologia 


16. Emodialisi . . . . .| Nefrologia 

Nefrologia chirurgica 
Urologia 

Clinica urologica 
Anestesia 

Anestesia e rianimazione 
Anestesiologia 


Discipline affini 


Cardio-chirurgia 

Chirurgia toracica 

Chirurgia toracica-pumonare 

Chirurgia della infanzia 

Chirurgia infantile 

Chirurgia pediatrica 

Clinica chirurgica pediatrica 

Chirurgia d'urgenza 

Chirurgia di pronto soccorso 

Chirurgia d'urgenza e pronto 
soccorso 

Chirurgia generale 

Clinica chirurgica 
terapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e 
propedeutica clinica 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e 
di operazioni 


generale e 


corso 


Dermatologia allergologica e pro 
fessionale 


Pediatria 

Clinica pediatrica 

Geriatria 

Gerontologia 

Gerontologia e geriatria 

Puericultura 

Biochimica applicata 

Chimica biologica 

Farmacologia 

Fisiologia umana 

Igiene 

Medicina generale 

Clinica medica generale e tera- 
pia medica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed 
idrologia medica 

Patologia speciale medica e me- 
todologia clinica 


Immuno ematologia 

Immuno-ematologia e 
trasfusionale 

Pediatria 

Clinica pediatrica 

Medicina generale 

Clinica medica generale e te. 
rapia medica 

Patologia speciale medica e me- 
todologia clinica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed 
idrologia medica 


servizio 


Chirurgia d'urgenza 

Chirurgia di pronto soccorso 

Chirurgia d'urgenza e pronto 
soccorso 

Chirurgia pediatrica 

Chirurgia dell’infanzia 

Chirurgia infantile 


Discipline generali 


Chirurgia sperimentale 


Medicina genedale 

Clinica medica. generale e tera 
pia medica 

Patologia speciale medica e me- 
todologia clinica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica ed 
idrologia medica 

Terapia medica sistematica 


NN. 


NN 


NN. 
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Disciplina oggetto 
del concorso di esame 


Discipline equivalenti 


Discipline affini 


17. Endocrinologia 


18. Gastroenterologia 


19. Geriatria 


20. Immuno-ematologia e 
servizio trasfusionale 


Anestesiologia e rianimazione 

Chirurgia generale 

Clinica chirurgica generale e te- 
rapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e 
propedeutica clinica 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di 
operazioni 

Medicina generale 

Clinica medica generale e tera- 
pia medica 

Semeiotica medica 

Patologia speciale medica e me- 
todologia clinica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed 
idrologia medica 


Endocrinologia 

Endocrinologia e medicina costi. 
tuzionale 

Endocrinologia e patologia costi. 
tuzionale 

Medicina costituzionale ed endo- 
crinologia 

Scienza delle costituzioni ed en- 
docrinologia 

Malattie endocrine e metaboli. 
che 

Endocrinologia e malattie del 
ricambio 

Endocrinologia e malattie meta. 
boliche 


Gastroenterologia 


Geriatria 
erontologia 
Gerontologia e geriatria 


Ematologia 

Immunologia 
Immuno-ematologia 
Immuno-ematologia e servizio 
trasfusionale 


Clinica chirurgica pediatrica 
Pediatria 

Clinica pediatrica 

Chirurgia sperimentale 


Endocrinologia ostetrico-gineco- 
logica 

Pediatria 

Clinica pediatrica 

Medicina generale 

Clinica medica generale e tera- 
pia medica 

Patologia speciale medica e me- 
todologia clinica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed 
idrologia medica 


Medicina generale 

Clinica. medica generale e tera. 
pia medica 

Semeiotica medica 

Patologia speciale medica e me. 
todologia clinica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed 
idrologia medica 


Medicina generale 

Clinica medica generale e tera- 
pia medica 

Patologia speciale medica e me 
todologia clinica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed 
idrologia medica 


Analisi chimico-cliniche e micro- 
biologia 

Clinica malattie infettive 

Igiene 

Microbiologia 

Patologia generale 

Istituzioni di patologia generale 

Malattie infettive 

Clinica delle malattie infettive 
e tropicali 

Clinica delle malattie tropicali 
ed infettive 

Clinica delle malattie tropicali 
e sub tropicali 

Malattie infettive dell'infanzia 

Medicina generale 

Clinica medica generale e tera. 
pia medica 


Discipline generall 


N. N. 


N.N. 


Genetica medica 
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Disciplina oggetto 
del concorso di esame 


Discipline equivalenti 


Discipline affini 


Discipline generali 


21. Laboratorio di -analisi 
chimico-cliniche e mi- 
crobiologia 


22. Malattie infettive . 


23. Medicina del lavoro . 


24. Medicina generale . . 


25. Medicina legale e delle 
assicurazioni sociali 


Analisi chimico-cliniche e micro- 
biologia 

Laboratorio 

Laboratorio di analisi 

Chimica biologica 

Biochimica 

Biochimica applicata 

Igiene 

Microbiologia 

Chimica e miicroscopia clinica 


Malattie infettive 
Clinica delle malattie 
Clinica. delle malattie 
e tropicali 
Clinica delie 
ed infettive 
Clinica delle malattie 
e sub-tropicali 
Malattie infettive dell'infanzia 


infettive 
infettive 


malattie tropicali 


tropicali 


Medicina del lavoro 

Medicina preventiva dei lavora- 
tori e psicotecnica 

Clinica del lavoro 

Clinica delle malattie del lavoro 


Medicina generale 

Clinica medica generale e tera 
pia medica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed 
idrologia medica 

Patologia speciale medica e me- 
todologia clinica 


Medicina legale e delle assicura- 
zioni 

Medicina fegale e delle assicura- 
zioni sociali 


Patologia speciale medica e me- 
todologia clinica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed 
idrologia medica 

Biochimica 

Biochimica applicata 

Chimica biologica 


Anatomia patologica e tecniche 
di laboratorio 

Anatomia ed istologia patologica 
e tecniche di laboratorio 

Anatomia ed istologia patologica 
e analisi cliniche 

Anatomia ed istologia patologica 

Ematologia 

Patologia generale 

Istituzioni di patologia generale 

Parassitologia 

Parassitologia medica 

Virologia 

Citochimica ed istochimica 

Citologia 

Citopatologia 

Tecnica e diagnostica istopato 
logica 


Pediatria 

Clinica pediatrica 

Medicina generale 

Clinica medica generale e tera- 
pia medica 

Patologia speciale medica e me- 
todologia clinica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed 
idrologia medica 


Medicina generale 

Clinica medica generale e tera- 
pia medica 

Semeiotica medica 

Patologia speciale medica e me- 
todologia clinica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed 
idrologia medica 


Pediatria 
Clinica pediatrica 
Geriatria 
Gerontologia 
Gerontologia e geriatria 
Malattie infettive 
Clinica delle malattie 
Clinica delle malattie 
e tropicali 
Clinica delle 
ed infettive 
Clinica delle malattie 
e sub-tropicali 
Malattie infettive dell’infanzia 
Medicina del lavoro 
Medicina preventiva dei 
ratori e psicotecnica 


infettive 
infettive 
malattie tropicali 


tropicali 


lavo 


Anatomia ed 
gica 
Anatomia ed istologia patolo- 
gica ed analisi cliniche 


istologia patolo- 


Medicina generale 

Clinica medica generale e tera- 
pia medica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed 
idrologia medica 


NN. 


N.N. 


N. N. 


N.N. 
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Disciplina oggetto 
del concorso di esame 


Discipline equivalenti 


26. Medicina. nucleare i 


27. Nefrologia Sul, Lett 


28, Neure-chirurgia ... 


29. Neurologia . . . . 


30. Neuropsichiatria m- 
fantile 


31, Neuroradiologia . . . 


Discipline affini 


Discipline generali 


Medicina legale 


Fisica nucleare applicata alla me- 
dicina 

Medicina nucleare 

Medicina nucleare ed oncologia 

Radiologia 

Radiologia e fisioterapia 

Radiodiagnostica 

Radioterapia 

Radio-biologia 


Nefrologia 


Neuro-chirurgia 


Neurologia 

Clinica malattie nervose e men- 
tali 

Neurologia e psichiatria 

Neuropsichiatria 


Neuropsichiatria infantile 


Neuroradiologia 


Anatomia patologica e tecniche 
di laboratorio 

Anatomia ed istologia patologi- 
ca e tecniche di laboratorio 

Tecnica e diagnostica istopata- 
logica 

Tecnica delle autopsie 


Medicina generale 

Clinica. medica generale e te- 
rapia medica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed 
idrologia medica 

Patologia speciale medica e me 
todologia clinica 


Emodialisi 

Pediatria 

Clinica pediatrica 

Medicina generale 

Clinica medica generale e tera- 
pia medica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed 
idrologia medica 

Patologia speciale medica e me- 
todologia clinica 

Nefrologia chirurgica 


Neurologia 

Clinica malattie nervose e men- 
tali 

Neùroradiologia 

Semeiotica neurochirurgica 

Diagnostica neurochirurgica 

Chirurgia generale 

Clinica chirurgica generale e te- 
rapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e 
propedeutica clinica 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di 
operazioni 


Neuropsichiatria infantile 

Neurochirurgia 

Psichiatria 

Clinica psichiatrica 

Medicina generale 

Clinica medica generale e tera- 
pia medica 

Patologia speciale medica e me 
todologia clinica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 


Terapia medica sistematica ed. 


idrologia medica 


Neurologia 

Clinica malattie nervose e men 
tali 

Pediatria 

Clinica pediatrica 

Psichiatria 

Neurologia e psichiatria 

Neuropsichiatria 

Clinica psichiatrica 


Neurologia 

Clinica malattie nervose e mer 
tali 

Neuropsichiatria 


Oncologia 
Oncologia generale 
Oncologia sperimentale 


NN. 


N.N. 


Neuroradiologla 
Semeiotica neurochirurgica 
Diagnostica neurochirurgica 


NN. 


N.N. 


10 


Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 284 dell'11 novembre 1971 


Disciplina oggetto. 
dè! concorso di esame 


Discipline equivalenti 


Discipline affini | Discipline generali 


tologia 


14. Oncologia . . 


}2. Oculistica 
43. Odontoiatria e -stoma- 


35. Ortopedia e traumato- 
logia 


Oculistica 
Clinica oculistica 


Clinica odontoiatrica 

Clinica odontoiatrica e stomato- 
logica 

Odontoiatria 

Odonteiatria e stomatologia 

Chirurgia maxillo-facciale 

Stomatolosia 


Oncologia 

Oncologia generale 

Oncologia clinica 

Medicina nucleare ed oncologia 


Clinica ortopedica 

Clinica ortopedica e traumatolo- 
gica 

Ortopedia 

Ortopedia e traumatologia 


Neurologia e psichiatria 
Psichiatria 

Clinica psichiatrica 
Diagnostica neurochirurgica 
Semeiotica neurochirurgica 
Neurochirurgia 

Radiologia 

Radiologia e fisioterapia 
Radio-diagnostica 
Radioterapia 


Ottica fisiologica 
Ottica fisiopatologica 


Otorinolaringoiatria 
lini otorinolarinsoiatrica 
Chirurgia orale 
Ortodonzia 
Ortognatodonzia 
Chirurgia plastica 
Chirurgia Plastica ricostruttiva 


Anatomia ed istologia patologica 

Anatomia ed istologia patologica 
ed analisi cliniche 

Anatomia ed istologia patologi- 
ca e tecniche di laboratorio 

Anatomia patologica e tecniche 
di laboratorio 

Tecnica e diagnostica istopatolo- 
gica 

Patologia generale 

Istituzioni di patologia generale 

Medicina nucleare 

Radiobiologia 

Radiologia 

Radiodiagnostica 

Radiologia e fisioterapia 

Radioterapia 

Medicina generale 

Clinica medica generale e tera- 
pia medica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed 
idrologia medica 

Chirurgia generale 

Clinica chirurgica generale e te- 
rapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica € 
propedeutica clinica 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso dì 
operazioni 

Istochimica normale e patolo- 
gica 

Istochimica patologica 

Citologia 

Citopatologia 

Citochimica ed istochimica 

Patologia speciale medica e me- 
todologia clinica 


Chirurgia d'urgenza 

Chirurgia di pronto soccorso 

Chirurgia d'urgenza e pronto 
soccorso 

Chirurgia plastica 

Chirurgia plastica ricostruttiva 


N. N. 


NN. 


Oncologia sperimentale 


Chirurgia dell'infanzia 

Chirurgia infantile 

Chirurgia pediatrica 

Clinica chirurgica pediatrica 

Chirurgia generale 

Clinica chirurgica generale e te- 
rapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e 
propedeutica clinica 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di 
operazioni 
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Disciplina oggetto 
del concorso di esame 


Discipline equivalenti 


36. Ostetricia e ginecologia 


37. Otorinolaringoiatria 


38. Pediatria . 


39. Pneumologia 


40. Psichiatria 


41, Radiologia 


. 


. 


Discipline affini 


Discipline generali 


Ostetricia e ginecologia 

Clinica ostetrica e ginecologica 

Patologia ostetrica e ginecologica 

Fisiopatologia ostetrica e gine 
cologica 


Otorinolaringoiatria 

Clinica otorinolaringoiatrica 

Otorinolaringoiatria e chirurgia 
cervico-facciale 


Clinica pediatrica 
Pediatria 


Pneumologia e fisiopatologia re 
spiratoria 

Pneumologia 

Bronco-pneumologia 

Tisiologia 

Pneumo-tisiologia 

Bronco-pneumotisiologia 


Psichiatria 

Neurologia e psichiatria 

Neuropsichiatria 

Clinica delle malattie nervose e 
mentali 


Radiologia 
Radiologia e fisioterapia 
Radiodiagnostica 


Endocrinologia ostetrica e gine- 
cologica 

Chirurgia generale 

Clinica chirurgica generale e te- 
rapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e 
propedeutica clinica 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di 
operazioni 


Audiolagia 
Chirurgia maxillo-facciale 


Malattie infettive 

Malattie infettive dell’infanzia 

Clinica delle malattie infettive 

Clinica delle malattie infettive 
e tropicali 

Clinica delle malattie tropicali 
ed infettive 

Clinica delle malattie tropicali 
e sub-tropicali 

Puericultura 

Medicina generale 

Clinica medica generale e tera- 
pia medica 

Patologia «speciale medica e me- 
todologia clinica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed 
idrologi1 medica 


Medicina generale 

Clinica medica generale e tera- 
pia medica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed 
idrologia medica 

Patologia speciale medica e me- 
todologia clinica 

Geriatria 

Gerontologia 

Gerontologia e geriatria 

Medicina del lavoro 

Medicina preventiva dei lavora- 
tori e psicotecnica 

Chirurgia polmonare 

Chirurgia toracica 

Chirurgia toracico-polmonare 

Chirurgia toracica e cardio-va- 
scolare 


Neurologia 
Igiene mentale 
Neuropsichiatria infantile 


Medicina nucleare 
Fisica nucleare applicata alla 
medicina 


Chirurgia generale 

Clinica chirurgica generale e te- 
rapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e 
propedeutica clinica 

Semeiotica chirurgica 


Anatomia chirurgica e corso di 


operazioni 
Chirurgia dell'infanzia 
Chirurgia infantile 
Chirurgia pediatrica 
Clinica chirurgica pediatrica 


N.N. 


N.N. 


Psicologia 
Psicologia sperimentale 


N.N. 
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Disciplina oggetto 


È Discipline equivalenti 
del concorso di esame P Li 


Disciplìine affini | Discipline generali 


42. Recupero e rieducazio- 
ne funzionale 


43. Reumatologia 


44. Urologia 


45. Virologia 


. 


. 


Radioterapia 


Recupero e rieducazione fun- 
zionale 

Medicina fisica è riabilitazione 
Fisiochinesiterapia 


Reumatologia 


Clinica: urologica 
Urologia 


Virologia 

Virologia applicata alla epide- 
miologia 

Microbiologia 


Terapia fisica 

Neuroradiologia 

Radiobiologia 

Medicina nucleare ed oncologia 


Medicina del lavoro 

Medicina preventiva dei lavora- 
tori e psicotecnica 

Neurologia 

Clinica delle malattie nervose e 
mentali 

Ortopedia 

Ortopedia e traumatologia 

Clinica ortopedica 

Clinica ortopedica e traumato- 
logica 

Radiologia 

Radiodiagnostica 

Radioterapia 

Radiologia e fisioterapia 

Reumatologia 

Neurologia e psichiatria 

Neuropsichiatria 

Neuropsichiatria infantile 

Medicina generale 

Clinica medica generale e tera- 
pia medica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Patologia speciale medica e me- 
todologia clinica 

Clinica psichiatrica 

Psichiatria 

Terapia medica sistematica ed 
idrologia medica 

Chirurgia generale 

Clinica chirurgica generale e te- 
rapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e 
propedeutica clinica 

Semeiotica chirurgica 

Anatemia chirurgica e corso di 
operazioni 


Medicina generale 

Clinica medica generale e tera- 
pia medica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medîca sistematica ed 
idrologia medica 

Patologia speciale medica e me- 
todologia clinica 


Clinica chirurgica pediatrica 

Chirurgia dell'infanzia 

Chirurgia infantile 

Chirurgia pediatrica 

Chirurgia generale 

Clinica chirurgica generale e te- 
rapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e 
propedeutica clinica 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di 
operazioni 

Chirurgia d'urgenza 

Chirurgia di pronto soccorso 

Chirurgia d'urgenza e pronto 
soccorso 


Analisi chimico-cliniche e micro- 


biologia 
Igiene 


N.N. 


N.N. 


N.N. 
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TABELLA B 


Valevole per la verifica e la valutazione dei titoli acca demici e di studio. (Libere docenze e specializzazioni 


della facoltà di medicina e chirurgia). 


Disciplina 
oggetto del concorso di esame 


1. Anatomia ed istologia patolo- 
gica 


2. Anestesia e rianimazione . 


3. Angiologia. LL... 


4. Cardiochirurgia . . x 


Discipline equivalenti 


Anatomia ed istologia patologica 

Anatomia ed istologia patologica e tecniche 
di laboratorio 

Anatomia patologica e tecniche di laboratorio 

Tecnica e diagnostica istopatologica 

Anatomia ed istologia patologica ed analisi 
cliniche 


Anestesiologia 

Anestesiologia e rianimazione 
Anestesia 

Anestesia e rianimazione 


Angiologia 

Angiologia e chirurgia vascolare 
Cardiologia e malattie dei vasi 
Malattie cardiovascolari e reumatiche 
Malattie dell'apparato cardio-vascolare 
Vasculopatie 

Malattie cardio-vascolari 


Cardio-angiochirurgia 

Chirurgia cardio-vascolare 
Cardio-chifurgia 

Chirurgia toracica e cardio-vascolare 


Discipline affini 


Medicina legale 

Medicina legale ed infortunistica 
Medicina legale e delle assicurazioni 
Medicina legale e delle assicurazioni sociali 
Patologia generale 

Istituzioni di patologia generale 
Citopatologia 

Citologia 

Oncologia 

Oncologia generale 

Oncologia sperimentale 

Istochimica normale e patologica 
Istochimica patologica 

Istologia ed embriologia generale 

Settori e medici laboratoristi ospedalieri 
Settore laboratorista 

Tecnica delle autopsie 


Clinica chirurgica generale e terapia chirur- 
gica 

Clinica chirurgica 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 

Chirurgia 

Chirurgia generale e terapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e propedeutica 
clinica 

Patologia speciale chirurgica 

Patologia chirurgica dimostrativa 

Patologia speciale chirurgica dimostrativa 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di operazioni 

Anatomia topografica e chirurgia operatoria 

Medicina operatoria 

Chirurgia di pronto soccorso 

Chirurgia di urgenza 

Chirurgia di urgenza e pronto soccorso 


Clinica medica generale e terapia medica 

Clinica medica 

Clinica medica generale 

Clinica medica e semeiotica 

Patologia speciale medica e terapia medica 

Patologia speciale medica 

Patologia medica dimostrativa 

Patologia speciale medica dimostrativa 

Patologia speciale e clinica medica 

Patologia speciale medica e metodologia cli- 
nica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia me- 
dica 

Medicina generale 

Medicina interna 

Cardio-angiochirurgia 

Chirurgia vascolare 

Chirurgia cardio-vascolare 

Geriatria 

Gerontologia 

Gerontologia e geriatria 

Cardiologia 

Cardiologia e reumatologia 

Cardio-reumatologia 

Chirurgia toracica e cardio-vascolare 


Angiologia e chirurgia vascolare 

Clinica chirurgica generale e terapia chirur- 
gica 

Clinica chirurgica 
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Disciplina 
oggetto del concorso di esame 


5. Cardiologia . . ..... 


6. Chirurgia d'urgenza . . .. 


Discipline equivalenti 


Cardiologia 

Cardiologia e malattie dei vasi 
Cardiologia e reumatologia 
Cardio-reumatologia 

Malattie cardio-vascolari e reumatiche 
Malattie dell'apparato cardio-vascolare 
Malattie cardio-vascolari 
Cardio-angiopatia 


Chirurgia d'urgenza 
Chirurgia di pronto soccorso 
Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso 


Discipline affini 


Clinica chirurgica e medicina operatoria 

Chirurgia 

Chirurgia generale 

Chirurgia generale e terapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e propedeutica 
clinica. 

Patologia speciale chirurgica 

Patologia chirurgica dimostrativa 

Patologia speciale chirurgica dimostrativa 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di operazioni 

Anatomia topografica e chirurgia operatoria 

Medicina operatoria 

Chirurgia infantile 

Chirurgia pediatrica 

Chirurgia dell'infanzia 

Clinica chirurgica pediatrica 

Chirurgia toracica 

Chirurgia toracico-polmonare 

Chirurgia vascolare 


Clinica medica generale e terapia medica 

Clinica medica 

Clinica medica generale 

Clinica medica e semeiotica 

Patologia speciale medica e terapia medica 

Patologia speciale medica 

Patologia medica dimostrativa 

Patologia speciale medica dimostrativa 

Patologia speciale medica e medotologia cli 
nica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia me- 
dica 

Medicina generale 

Medicina interna 


Clinica chirurgica generale e terapia chirur- 
gica 

Clinica chirurgica 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 

Chirurgia 

Chirurgia generale 

Chirurgia generale e terapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e propedeutica 
clinica 

Patologia speciale chirurgica 

Patologia chirurgica dimostrativa 

Patologia speciale chirurgica dimostrativa 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di operazioni 

Anatomia topografica e chirurgia operatoria 

Medicina operatoria 

Chirurgia dell'infanzia 

Chirurgia infantile 

Chirurgia pediatrica 

Clinica chirurgica pediatrica 

Anesiesia 

Anestesiologia 

Anestesia e rianimazione 

Anestesiologia e rianimazione 

Angiologia e chirurgia vascolare 

Cardio-chirurgia 

Cardio-angio-chirurgia 

Chirurgia cardio-vascolare 

Chirurgia vascolare 

Chirurgia addominale 

Chirurgia dell'apparato digerente 

Chirurgia toracica 

Chirurgia toracica e cardio-vascolare 

Chirurgia toracico polmonare 

Chirurgia polmonare 

Neurochirurgia 
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Disciplina 
oggetto del concorso di esame 


7. Chirurgia generale . 


8. Chirurgia maxillo-facciale . 


9. Chirurgia pediatrica . . . 


Discipline equivalenti 


Clinica chirurgica generale e terapia chirur- 
gica 

Clinica chirurgica 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 

Chirurgia 

Chirurgia generale 

Chirurgia generale e terapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e propedeutica 
clinica 

Patologia speciale chirurgica 

Patologia chirurgica dimostrativa 

Paiologia speciale chirurgica dimosirativa 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di operazioni 

Anatomia topografica e chirurgia operatoria 

Medicina operatoria 


Chirurgia maxillo-facciaie 

Clinica odontoiatrica 

Clinica odontoiatrica e stomatologica 

Odontoiatria 

Odontoiatria e stomatologia 

Stomatologia 

Odonto-stomatologia 

Odonto stomatologia e protesi dentaria o 
dentale 

Odontoiatria e protesi dentale o dentaria 

Clinica otorinolaringoiatrica 

Otorinolaringoiatria e patologia cervico-fac- 
ciale 

Otorinolaringoiatria 


Chirurgia dell'infanzia 
Chirurgia infantile 
Chirurgia pediatrica 

Clinica chirurgica pediatrica 


Discipline affini 


Clinica ortopedica 

Clinica ortopedica e traumatologica 

Ortopedia 

Ortopedia e traumatologia 

Ortopedia e traumatologia dell'apparato mo- 
tore 


Chirurgia infantile 

Chirurgia pediatrica 

Chirurgia dell'infanzia 

Clinica chilurgica pediatrica 

Chirurgia d'urgenza 

Chirurgia di pronto soccorso 

Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso 

Chirurgia vascolare 

Angiologia e chirurgia vascolare 

Chirurgia cardio-vascolare 

Chirurgia toracica 

Chirurgia toracica c car 

Chirurgia addominale 

Chirurgia toracico-polmonare 

Chirurgia polmonare 

Cardio-angio-chirurgia 

Cardio-chirurgia 

Neuro-chirurgia 

Otorinolaringoiatria 

Clinica. otorinolaringoiatrica 

Otorinolaringoiatria e patologia cervico-fac- 
ciale 

Chirurgia plastica 

Chirurgia plastica ricostruttiva. 

Chirurgia maxillo-facciale 

Ostetricia 

Ostetricia e ginecologia 

Clinica ostétrica 

Clinica ostetrica e ginecologica 

Patologia ostetrica e ginecologica 

Urologia 

Clinica urologia 

Clinica ortopedica 

Clinica ortopedica e traumatologica 

Ortopedia 

Ortopedia e traumatologia 

Ortopedia è traumatologia dell'apparato mo- 
tore 

Chirurgia apparato digerente 


dio-v Hi 


Chirurgia plastica 

Chirurgia plastica ricostruttiva 
Chirurgia orale 
Ortognatodonzia 


Clinica chirurgica generale e terapia chirur- 
gica 

Clinica chirurgica 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 

Chirurgia 

Chirurgia generale 

Chirurgia generale e terapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e propedeutica 
clinica 

Patologia speciale chirurgica 

Patologia chirurgica dimostrativa 

Patologia speciate chirurgica dimostrativa 
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Disciplina 


; Discipline equivalenti Discipline affini 
oggetto del concorso di esame 


Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso. di operazioni 
Anatomia topografica e chirurgia operatoria 
Medicina operatoria 


Chirurgia maxillo-facciale 

Chirurgia orale 

Clinica odontoiatrica 

Clinica odontoiatrica e stomatologia 

Odontoiatria 

Odontoiatria e stomatologia 

Odontostomatologia 

Odontoiatria e protesi dentaria, o dentale 

Odontostomatologia e protesi dentaria o den- 
tale 

Ortognatodonzia 

Stomatologia 

Clinica ortopedica 

Clinica ortopedica e traumatologica 

Ortopedia 

Ortopedia e traumatologia 

Ortopedia e traumatologia dell'apparato loco- 
motore 

Clinica otorinolaringoiatrica 

Otorinolaringoiatria 

Otorinolaringoiatria e patologia cervico-fac- 
ciale 

Clinica chirurgica generale e terapia chirur- 
gica 

Clinica chirurgica 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 

Chirurgia 

Chirurgia generale 


10. Chirurgia plastica . . . . . | Chirurgia plastica 
I ITUTEI nti 
Chirurgia generale e terapia chirurgica 
Patologia speciale chirurgica e propedeutica 
clinica . 
Patologia speciale chirurgica 
11 Chirurgia toracica . Chirurgia toracica Cardio-chirurgia 


Chirurgia plastica ricostruttiva 


Patologia chirurgica dimostrativa 

Patologia speciale chirurgica dimostrativa 
Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di operazioni 
Anatomia topografica e chirurgia operatoria 
Medicina operatoria 

Chirurgia dell'infanzia 

Chirurgia infantile 

Chirurgia pediatrica 

Clinica chirurgica pediatrica 


Cardio-angio-chirurgia 

Chirurgia cardio-vascolare 

Chirurgia vascolare 

Angiologia e chirurgia vascolare 

Clinica chirurgica generale e terapia chirur- 
gica 

Clinica chirurgica 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 

Chirurgia 

Chirurgia generale 

Chirurgia generale e. terapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e propedeutica 
clinica 

Patologia speciale chirurgica 

Patologia chirurgica dimostrativa 

Patologia speciale chirurgica dimostrativa 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di operazioni 

Anatomia topografica e chirurgia operatoria 

Medicina operatoria 

Chirurgia dell’infanzia 

Chirurgia infantile 

Chirurgia pediatrica 

Clinica chirurgica pediatrica 


Chirurgia toracica e cardio-vascolare 
Chirurgia teracico-polmonare 
Chirurgia polmonare 


Disciplina 
oggetto del concorso di esame 
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12. Chirurgia vascolare 


13. Dermosifilopatia 


14. Dietetica . 


Discipline equivalenti 


Chirurgia vascolare 

Angiologia e chirurgia vascolare 
Cardio-angio-chirurgia 

Chirurgia cardio-vascolare 

Chirurgia toracico e cardio-vascolare 


Clinica dermosifilopatica 
Dermatologia 

Dermatologia e sifilografia 
Dermosifilopatia 
Dermosifilopatia e venereologia 


Dermosifilopatia e clinica dérmosifilopatica 


Dermatologia e venereologia 
Dermosifilopatica 

Patologia e clinica dermosifilopatica 
Malattie cutanee e veneree 

Malattie veneree e della pelle 


Dietetica 

Dietologia 

Fisiologia della nutrizione 

Fisiologia e scienza dell’alimentazione 
Scienza dell’alimentazione 

Scienza dell’alimentazione e dietetica 


Discipline affini 


Cardio-chirurgia 

Chirurgia d'urgenza 

Chirurgia di pronto soccorso 
Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso 
Chirurgia toracica 

Chirurgia polmonare 


Chirurgia toracico-polmonare 


Clinica chirurgica generale e terapia chirur- 
gica 

Clinica chirurgica 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 

Chirurgia 

Chirurgia generale 

Chirurgia generale e terapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e propedeutica 
clinica 

Patologia speciale chirurgica 

Patologia chirurgica dimostrativa 

Patologia speciale chirurgica dimostrativa 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di operazioni 

Anatomia topografica e chirurgia operatoria 

Medicina operatoria 

Chirurgia dell'infanzia 

Chirurgia infantile 

Chirurgia pediatrica 

Clinica chirurgica pediatrica 


Dermatologia allergologica e professionale 
Dermatologia sperimentale 
Micologia medica 


Pediatria 

Pediatria e puericultura 

Clinica pediatrica 

Patologia e clinica pediatrica 

Puericultura 

Puericultura ed igiene infantile 

Puericultura, dietetica infantile ed assistenza 
sociale all'infanzia 

Puericultura e dietetica infantile 

Geriatria 

Gerontolopia 

Gerentologia e geriatria 

Biochimica applicata 

Chimica biologica 

Farmacologia 

Fisiologia umana 

Igiene 

Igiene ed epidemiologia 

Igiene e medicina preventiva 

Igiene pubblica 

Igiene scolastica 

Igiene e medicina scolastica 

Igiene e sanità pubblica 

Igiene e tecnica ospedaliera 

Igiene, tecnica e direzione ospedaliera 

Clinica medica generale e terapia medica 

Clinica medica 

Clinica medica generale 

Clinica medica e semeiotica 

Patologia speciale medica e terapia medica 

Patologia speciale medica 

Patologia medica dimostrativa 

Patologia speciale medica dimostrativa 
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Disciplina 
ogseito del concorso di esame 


15. Ematologia . 


16. Emodialisi 


. 


Discipline equivalenti 


Ematologia 

Ematologia clinica e di laboratorio 

Malattie del sangue 

Malattie del sangue e del ricambio 

Malattie del sangue e degli organi emopoie- 
tici 

Patologia del sangue e degli organi emopoie- 
iici 

Malattie del sangue e dell'apparato digerente 

Malattie del rene, del sangue e dei ricambio 


Malattie del tubo digerente del sangue e del 
ricambio 


Malattie dell'apparato digerente e del sangue 


Nefrologia 

Nefrologia chirurgica 

Malattie del rene, del sangue e del ricambio 
Urologia 

Clinica urologica 

Clinica delle malattie delle vie urinarie 
Malattie genito-urinarie 

Patologia e clinica delle vie urinarie 
Anestesia 

Anestesia e rianimazione 

Anestesiologia 

Anestesiologia e rianimazione 

Clinica medica generale e terapia medica 
Clinica medica 

Clinica medica generale 

Clinica medica e semeiotica 

Patologia speciale medica e terapia medica 
Patologia speciale medica 

Patologia medica dimostrativa 

Patologia speciale medica dimostrativa 
Patologia speciale e clinica medica 


Patologia speciale medica e metodologia cli- 
nica 


Semeiotica medica 


Discipline affini 


Paiolugia speciale e clinica medica 

Patologia speciale medica e metodologia cli- 
nica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia me 
dica 

Medicina generale 

Medicina interna 

Igiene generale e speciale 


Clinica pediatrica 

Pediatria 

Pediatria e puericultura 

Patologia e clinica pediatrica 

Clinica medica generale e terapia medica 

Clinica medica 

Clinica medica generale 

Clinica medica e semeiotica 

Patologia speciale medica e terapia medica 

Patologia speciale medica 

Patologia medica dimostrativa 

Patologia speciale medica dimostrativa 

Patologia speciale e clinica medica 

Patologia speciale medica e metodologia cli- 
nica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia me- 
dica 

Medicina generale 

Medicina interna 

Immuno-ematologia 

Immuno-ematologia e servizio trasfusionale 


Chirurgia d'urgenza 
Chirurgia di pronto soccorso 
Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso 
Chirurgia dell'infanzia 
Chirurgia infantile 

Chirurgia pediatrica 

Clinica chirurgica pediatrica 
Pediatria 

Clinica pediatrica 

Pediatria e puericultura 
Patologia clinica e pediatrica 
Chirurgia sperimentale 
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Disciplina 


oggetto del concorso di esame 


17. Endocrinologia 


18. Gastroenterologia 


Discipline equivalenti 


Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia me 
dica 

Medicina generale 

Medicina interna 

Clinica chirurgica generale e terapia chirur- 
gica 

Clinica chirurgica 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 

Chirurgia 

Chirurgia generale 

Chirurgia generale e terapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e propedeutica 
clinica 

Patologia speciale chirurgica 

Patologia chirurgica dimostrativa 

Patologia speciale chirurgica dimostrativa 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di operazioni 

Anatomia topografica e chirurgia operatoria 

Medicina operatoria 

Malattie delle vie urinarie 


Endocrinologia 

Medicina costituzionale ed endocrinologia 
Endocrinologia e malattie del ricambio 
Endocrinologia e malattie metaboliche 
Endocrinologia e medicina costituzionale 
Endocrinologia e patologia costituzionale 
Malattie endocrine e metaboliche 

Scienza delle costituzioni ed endocrinologia 


Gastro-enterologia 

Malattie dell'apparato digerente e del ricam- 
bio 

Malattie dell'apparato digerente e del sangue 


Malattie dell'apparato digerente, della nutrì- 
zione e del ricambio 


Malattie del fegato e del ricambio 


Malattie del ricambio e dell'apparato dige- 
rente 


Malattie del sangue e dell'apparato digerente 


Malattie del tubo digerente, del sangue e del 
ricambio 


Discipline affini 


Clinica pediatrica 

Pediatria 

Pediatria e puericultura 

Patologia e clinica pediatrica 

Clinica medica generale e terapia medica 

Clinica medica 

Clinica medica generale 

Clinica medica e semeiotica 

Patologia speciale medica e terapia medica 

Patologia speciale medica 

Patologia medica dimostrativa 

Patologia speciale medica dimostrativa 

Patologia speciale e clinica medica 

Patologia speciale medica e metodologia cli. 
nica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia me- 
dica 

Medicina generale 

Medicina interna 

Endocrinologia ostetrico-ginecologica 


Clinica medica generale e terapia medica 
Clinica medica 

Clinica medica generale 

Clinica medica e semeiotica 

Patologia speciale medica e terapia medica 
Patologia speciale medica 

Patologia medica dimostrativa 

Patologia speciale medica dimostrativa 
Patologia speciale e clinica medica 
Semeiotica medica 


Patologia speciale medica e metodologia cli- 
nica 


Terapia medica sistematica 


20 


Disciplina 
oggetto del concorso di esame 


19. Geriatria . 


20. Immuno-ematologia e servi 
zio trasfusionale 


21. Laboratorio di analisi chimi- 
co-cliniche. e microbiologia 


Discipline equivalenti 


Geriatria 
Gerontologia 
Geriatria e gerontologia 


Immunologia 

Immuno-ematologia 

Ematologia 

Ematologia clinica e di laboratorio 

Malattie del sangue 

Malattie del sangue e degli organi emopoie- 
tici 

Patologia del sangue e degli organi emopoie- 
tici 

Malattie del sangue e del ricambio 

Malattie del sangue e dell'apparato digerente 

Malattie del rene, sangue e ricambio 


Malattie del tubo digerente, del sangue e del 
ricambio 


Malattie dell'apparato digerente e del sangue. 


Chimica clinica 

Chimica e microscopia clinica 
Chimica biologica 

Biochimica 

Biochimica applicata 
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Discipline affini 


Terapia medica sistematica ed idrologia. me- 
dica 

Medicina generale 

Medicina interna 


Clinica medica generale e terapia medica 
Clinica medica 

Clinica medica generale 

Clinica medica e semeiotica 

Patologia speciale medica e terapia medica 
Patologia speciale medica 

Patologia medica dimostrativa 

Patologia speciale medica dimostrativa 
Patologia speciale e clinica medica 


Patologia speciale medica e metodologia cli- 
nica 


Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia me- 
dica 

Medicina generale 


Clinica malattie infettive e contagiose 
Clinica malattie infettive 

Malattie infettive 

Malattie infettive e tropicali 

Malattie infettive, tropicali e sub-tropicali 
Clinica delle malattie infettive e tropicali 
Igiene 

Igiene e medicina preventiva 

Igiene generale e speciale 

Igiene pubblica 

Igiene e sanità pubblica 

Igiene e tecnica ospedaliera 

Igiene, tecnica e direzione ospedaliera 
Microbiologia 

Microbiologia medica 

Patologia gencrale 

Istituzioni di patologia generale 
Diagnostica di laboratorio 

Semeiotica e diagnostica di laboratorio 
Medici laboratoristi 

Settore laboratorista 

Settori e medici laboratoristi ospedalieri 
Analisi chimico-cliniche e microbiologia 
Malattie infettive dell'infanzia 

Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali 
Biochimica 

Chimica biologica 

Biochimica applicata 

Igiene ed epidemiologia 

Igiene scolastica 

Igiene e medicina scolastica 


Anatomia ed istologia patologica e tecniche 
di laboratorio 


Anatomia patologica e tecniche di laborato- 
rio 


Anatomia ed istologia patologica 
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Disciplina 


oggetto del concorso di esame 


Discipline equivalenti 


Discipline affini 


22. Malattie infettive . . 


23. Medicina del lavoro . 


Diagnostica di laboratorio 

Semeiotica e diagnostica di laboratorio 
Medici laboratoristi 

Settore laboratorista 

Settori e medici laboratoristi 

Igiene 

Jgiene ed epidemiologia 

Igiene e medicina preventiva 

Igiene generale e speciale 

Igiene pubblica 

Igiene e sanità pubblica 

Igiene e tecnica ospedaliera 

Igiene, tecnica e direzione ospedaliera 
Microbiologia 

Microbiologia medica 

Analisi chimico-cliniche e microbiologia 
Analisi cliniche di laboratorio 


Malattie infettive 

Clinica malattie infettive 

Clinica delle malattie infettive e contagiose 
Clinica delle malattie infettive e tropicali 
Clinica delle malattie tropicali ed infettive 
Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali 
Malattie infettive dell'infanzia. 

Malattie infettive e tropicali 

Malattie infettive tropicali e sub-tropicali 


Clinica del lavoro 
Clinica delle malattie del lavoro 
Medicina del lavoro 


Medicina preventiva dei lavoratori e psico- 
tecnica 


Citochimica ed istochimica 
Citopatologia 

Ematologia 

Ematologia clinica e di laboratorio 
Istochimica normale e patologica 
Istochimica patologica 
Parassitologia 

Parassitologia medica 

Patologia generale 

Istituzioni di patologia generale 
Tecnica e diagnostica istopatologica 
Virologia 

Semeiotica medica 

Citologia 


Clinica pediatrica 

Pediatria 

Pediatria e puericultura 

Patologia e clinica pediatrica 

Clinica medica generale e terapia medica 

Clinica medica 

Clinica medica generale 

Clinica medica e semeiotica 

Patologia speciale medica e terapia medica 

Patologia speciale medica 

Patologia medica dimostrativa 

Patologia speciale medica -dimostrativa 

Patologia speciale e clinica medica 

Patologia medica speciale e metodologia cli 
nica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia me- 
dica 

Medicina generale 

Medicina interna 


Clinica medica generale e terapia medica 

Clinica medica 

Clinica medica generale 

Clinica medica e semeiotica 

Patologia speciale medica e terapia medica 

Patologia speciale medica 

Patologia medica dimostrativa 

Patologia speciale medica dimostrativa 

Patologia speciale e clinica medica 

Patologia speciale medica e metodologia cli. 
nica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia me- 
dica 

Medicina generale 

Medicina interna 
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Disciplina 


oggetto del concorso di esame 


24. Medicina generale . 


25. Medicina fegale e delle assi 


curazioni sociali 


26. Medicina nucleare . 


27. Nefrologia . . .. 


Discipline equivalenti 


Clinica medica generale e terapia medica 

Clinica medica 

Clinica medica generale 

Clinica medica e semeiotica 

Patologia speciale medica e terapia medica 

Patologia speciale medica 

Patologia medica dimostrativa 

Patologia speciale medica dimostrativa 

Patologia speciale e clinica medica 

Patologia speciale medica e metodologia cli- 
nica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia me- 
dica 

Medicina generale 

Medicina interna 


Medicina legale 

Medicina legale e delle assicurazioni 
Medicina legale e delle assicurazioni sociali 
Medicina legale ed infortunistica 


Medicina nucleare 

Medicina nucleare ed oncologia 
Radiologia 

Radiologia e fisioterapia 
Radiodiagnostica 

Radioterapia 

Radiologia medica e medicina nucleare 
Radiologia medica e radioterapia 
Radiologia medica e terapia fisica 
Radiologia e terapia fisica 

Radiologia ed elettroterapia 

Fisica nucleare applicata alla medicina 
Radiobiologia 


Nefrologia 
Malattie del rène, del sangue e del ricambio 


Discipline affini 


Clinica pediatrica 

Patologia e clinica pediatrica 

Pediatria 

Geriatria 

Gerontologia 

Gerontolegia e geriatria 

Malattie infettive 

Malattie infettive e tropicali 

Malattie infettive tropicali e sub tropicali 
Clinica malattie infettive 

Clinica delle malattie infettive e contagiose 
Clinica delle malattie infettive e tropicali 
Clinica delle malattie tropicali ed infettive 
Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali 
Malattie infettive e dell'infanzia 

Medicina del lavoro 

Clinica del lavoro 

Clinica delle malattie del lavoro 


Medicina preventiva dei lavoratori e psico 
tecnica 


Anatomia ed istologia patologica 
Anatomia ed istologia patologica e tecniche 
di laboratorio 


Anatomia patologica e tecniche di laborato- 
rio 


Tecnica e diagnostica istopatologica 


Anatomia ed istologia patologica ed analisi 
cliniche 


Tecnica delle autopsie 


Clinica medica generale e terapia medica 

Clinica medica 

Clinica- medica generale 

Clinica medica e semeiotica 

Patologia speciale medica e terapia medica 

Patologia speciale medica 

Patologia medica dimostrativa 

Patologia speciale medica dimostrativa 

Patologia speciale e clinica medica 

Patologia speciale medica e metodologia. cli- 
nica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia me- 
dica 

Medicina generale 

Medicina interna 


Emodialisi 

Pediatria 

Pediatria e puericultura 

Clinica pediatrica 

Nefrologia chirurgica 

Clinica medica generale e terapia medica 
Clinica medica 

Clinica medica generale 

Clinica medica e semeiotica 

Patologia speciale medica e terapia medica 
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Disciplina 
oggetto del concorso di esame 


28. Neurochirurgia di . 


29. Neurologia . ....... 


Discipline equivalenti 


Neurochirurgia 


Clinica malattie nervose e mentali 
Clinica neurologica e malattie mentali 
Clinica neuropatologica 

Clinica neuropsichiatrica 

Clinica psichiatrica e neuropatologica 
Malattie nervose 

Malattie nervose e mentali 
Neurologia 

Neurologia e psichiatria 

Neurologia psichiatrica 
Neuro-psichiatria 

Neuropatologia e psichiatria 
Psichiatria e neuropatologia 


Discipline affini 


Patologia speciale medica 

Patologia medica dimostrativa 

Patologia speciale medica dimostrativa 

Patologia speciale e clinica medica 

Patologia speciale medica e metodologia cli 
nica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia me- 
dica 

Medicina generale 

Medicina interna 


Clinica malattie nervose e mentali 

Clinica neurologica e malattie mentali 

Clinica neuropatologica 

Clinica neurepsichiatrica 

Clinica psichiatrica e neuropatologica 

Malattie nervose 

Malattie nervose e mentali 

Neurologia 

Neurologia e psichiatria 

Neuro-psichiatria 

Neuropatologia e psichiatria 

Psichiatria e neuropatologia 

Diagnostica neuro-chirurgica 

Semeiotica neuro-chirurgica 

Neuroradiologia 

Clinica chirurgica generale e terapia chirur- 
gica 

Clinica chirurgica 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 

Chirurgia 

Chirurgia generale e terapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e propedeutica 
clinica 

Patologia speciale chirurgica 

Patologia chirurgica dimostrativa 

Patologia speciale chirurgica dimostrativa 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di operazioni 

Anatomia topografica e chirurgia operatoria 

Medicina operatoria 


Neurochirurgia 

Neuropsichiatria infantile 

Psichiatria 

Clinica medica generale e terapia medica 

Clinica medica 

Clinica medica generale 

Clinica medica e semeiotica 

Patologia speciale medica 

Patologia speciale medica e terapia medica 

Patologia medica dimostrativa 

Patologia speciale medica dimostrativa 

Patologia speciale e clinica medica 

Patologia speciale medica e metodologia cli 
nica 

Semeiotica medica 
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Disciplina 


. Discipline equivalenti Discipline affinì 
oggetto del concorso di esame 


Terapia medica sistematica ed idrologia me- 
dica 

Medicina generale 

Medicina interna 

Clinica psichiatrica 


Clinica psichiatrica 

Clinica malattie nervose e mentali 
Clinica neurologica e malattie mentali 
Clinica neuropatologica 

Clinica neuro-psichiatrica 

Clinica psichiatrica e neuropatologica 
Malattie nervose 


30. Neuro-psichiatria infantile . Neuro-psichiatria infantile . 
Psichiatria infantile 


Malattie nervose e mentali 
Neurologia 
Ncurologia e psichiatria 
Nceuropatologia e psichiatria 
Neuropsichiatria 
Psichiatria 
Psichiatria e-neuropatologia 
Psicologia 
Psicologia medica 
Psicologia dell'età evolutiva 
Psicologia sperimentale 
Pediairia 
Pediatria e puericultura 
Clinica pediatrica 
Patologia e clinica pediatrica 
Igiene mentale 

Fisiochinesiterapia e rieducazione psicomo- 

toria 


31. Neuroradiologia . . Sir Neuroradiologia Neurochirurgia 
Clinica malattie nervose e mentali 
Clinica neurologica e malattie mentali 
Clinica neuro-patologica 

Clinica neuro-psichiatrica 

Clinica psichiatrica e neuropatologica 
Malattie nervose 

Malattie nervose e mentali 
Neurologia 

Neurologia e psichiatria 

Neurologia psichiatrica 
Neuropsichiatria 

Neuropatologia e psichiatria 
Neuro-psichiatria infantile 
Radiologia 

Radiologia e fisioterapia 
Radio-diagnostica 

Radioterapia 

Radiologia medica 

Radiologia medica e nucleare 
Radiologia medica e radioterapia 
Diagnostica neurochirurgica 

Clinica psichiatrica 

Radiologia medica e terapia fisica 
Radiologia e terapia fisica 
Radioterapia fisica 
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Disciplina 
oggetto del concorso di esame 


32. Oculistica. . LL. 684 


33. Odontoiatria e stomatologia . 


34. Oncologia...» 06» 


Discipline equivalenti 


Clinica oculistica 

Oculistica 

Oftalmia e clinica oculistica 
Oftalmoiatria e clinica oculistica 
Oftalmologia e clinica oculistica 
Oftalmologia e oculistica 

Patologia e clinica oculistica 
Patologia oculare e clinica oculistica 


Chirurgia maxillo-facciale 

Clinica odontoiatrica 

Clinica odontoiatrica e stomatologica 
Odontoiatria 

Odontoiatria e stomatologia 
Odonto-stomatologia 


Odonto-stomatologia e protesi dentale o den- ‘ 


taria 
Odontoiatria e protesi dentale o dentaria 
Stomatologia 


Oncologia 

Oncologia generale 

Oncologia clinica 

Medicina nucleare ed oncologia 


Discipline affini 


Radiologia ed elettroterapia. 


Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromo- 
toria 


Psichiatria 
Semeiotica neurochirurgica 


Ottica fisiologica 
Ottica fisiopatologica 


Clinica otorinolaringolatrica 
Otorinolaringoiatria 


Otorinolaringolatria e patologia cervico-fac- 
ciale 


Chirurgia orale 
Ortognatodonzia 

Chirurgia plastica 

Chirurgia plastica ricostrultiva 


Anatomia ed istologia patologica 


Anatomia ed istologia patologica ed analisi 
cliniche 


Anatomia ed istologia patologica e tecniche 
di laboratorio 

Tecnica e diagnostica istopatologica 

Citologia 

Citopatologia 

Citochimica ed istochimica 

Istochimica normale e patologica 

Istochimica patologica 

Patologia generale 

Istituzioni di patologia generale 

Medicina nucleare 

Radiobiologia 

Radiologia 

Radiologia e fisioterapia 

Radio-diagnostica 

Radioterapia 

Radiologia medica 

Radiologia medica e radioterapia 

Radiologia medica e terapia fisica 

Radiologia e terapia fisica 

Radioterapia fisica 

Radiologia ed elettroterapia 

Clinica medica generale e terapia medica 

Clinica medica 

Clinica medica generale 

Clinica medica e semeiotica 

Patologia speciale medica e terapia medica 

Patologia speciale medica 

Patologia medica dimostrativa 

Patologia speciale medica dimostrativa 
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Disciplina 
oggetto del concorso di esime 


35. Ortopedia e traumatologia . 


36. Ostetricia e ginecologia . . 


Discipline equivalenti 


Clinica ortopedica 

Clinica ortopedica e traumatologica 
Ortopedia 

Ortopedia e traumatologia 


Ortopedia e traumatologia dell'apparato mo- 
tore 


Clinica ostetrica e ginecologica 
Patologia ostetrica e: ginecologica 
Ostetricia e ginecologia 
Fisiopatologia ostetrica e ginecologica 


Discipline affial 


Paiologia speciaie e clinica medica 

Patologia speciale medica e metodologia cli- 
nica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia me- 
dica 

Medicina generale 

Medicina interna 

Clinica chirurgica generale e terapia chirur- 
gica 

Clinica chirurgica 

Clinica chirurgica è medicina operatoria 

Chirurgia 

Chirurgia gencrale e terapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e propedeutica 
clinica 

Patologia speciale chirurgica 

Patologia chirurgica dimostrativa 

Patologia speciale chirurgica dimostrativa 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di operazioni 

Anatomia topografica e chirurgia Operatoria 

Medicina operatoria 


Chirurgia d'urgenza 

Chirurgia di pronto soccorso 

Chirurgia di urgenza e pronte soccers 
Chirurgia plastica 

Chirurgia plastica ricostruttiva 
Fisiochinesiterapia 

Fisiochinesiterapia ortopedica 


Fisiochincsiterapia e rieducazione neuromo- 
toria 


Medicina fisica e riabilitazione 

Chinesiterapia fisioterapica, riabilitazione e 
ginnastica in ortopedia 

Terapia fisica 

Fisioterapia e riabilitazione 

Recupero e rieducazione funzionale 

Educazione fisica 


Endocrinologia ostetrica e ginecologica 

Fisiopatologia della riproduzione e della ste- 
rilità 

Clinica chirurgica generale e terapia chirur- 
gica 

Clinica chirurgica 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 

Chirurgia 

Chirurgia generale e terapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e propedeutica 
clinica 

Patologia speciale chirurgica 

Patologia chirurgica dimostrativa 

Patologia speciale chirurgica dirnostrativa 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di operazioni 

Anatomia topografica e chirurgia operatoria 

Medicina eperatoria 
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Disciplina 


oggetto del concorso di esame 


37. Otorinolaringoiatria 


38. Pediatria . 


39. Pneumologia 


. 


Discipline equivalenti 


Clinica otorinolaringoiatrica 
Otorinolaringoiatrica 


Otorinolaringoiatria e patologia cervico-fac- 
ciale 


Pediatria 

Pediatria e puericultura 
Clinica pediatrica 

Patologia e clinica pediatrica 


Clinica della tubercolosì e delle vie respi- 
ratorie 


Clinica della tubercolosi e delle malattie del- 
le vie respiratorie 

Malattie dell'apparato respiratorio 

Malattie dell'apparato respiratorio e tisiolo- 
gia 

Tisiologia 

Tisiologia e malattie dell'apparato respira- 
torio 

Tisiologia e malattie polmonari 


Discipline affini 


Audiologia 
Chirurgia maxillo-facciale 


Nipiologia 

Nipiologia e paidologia 
Puericultura 

Puericultura ed igiene infantile 


Puericultura, dietetica infantile ed assistenza 
sociale all'infanzia 


Clinica medica generale e terapia medica 

Clinica medica 

Clinica medica generale 

Clinica medica e semeiotica 

Patologia speciale medica e terapia medica 

Patologia speciale medica 

Patologia medica dimostrativa 

Patologia speciale medica dimostrativa 

Patologia speciale e clinica medica 

Patologia speciale medica e metodologia cli- 
nica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia me- 
dica 

Medicina generale 

Medicina interna 

Malattie infettive 

Malattie infettive e contagiose 

Malattie infettive e tropicali 

Malattie tropicali ed infettive 

Malattie infettive, tropicali e sub-tropicali 

Clinica delle malattie infettive 

Clinica delle malattie infettive e contagiose 

Clinica delle malattie tropicali ed infettive 

Clinica delle malattie infettive e tropicali 

Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali 

Puericultura e dietetica infantile 

Malattie infettive dell'infanzia 


Geriatria 

Gerontologia 

Gerontologia e geriatria 

Medicina del lavoro 

Medicina preventiva dei lavoratori e psico 
tecnica 

Clinica del lavoro 

Clinica delle malattie del lavoro 

Chirurgia polmonare 

Chirurgia toracica 

Chirurgia toracica e cardio-vascolare 

Chirurgia toracico-polmonare 

Clinica medica generale e terapia medica 

Clinica medica 

Clinica medica generale 

Clinica medica e semeiotica 

Patologia speciale medica e terapia medica 

Patologia speciale medica 

Patologia medica dimostrativa 
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Discipline equivalenti Discipline affini 


Disciplina 
oggetto del concorso di esame 


Patologia speciale medica dimostrativa 

Patologia speciale e clinica medica 

Patologia speciale medica e metodologia cli- 
nica 

Semeiotica medica 

Terapia medica sistematica 

Terapia medica sistematica ed idrologia me- 
dica 

Medicina generale 

Medicina interna 


e.» 


40. Psichiatria Neurologia 
Neuro-psichiatria infantile 
Igiene mentale 

Malattie nervose 
Psichiatria infantile 


Clinica neuro-patologica 


Neurologia e psichiatria 
Neuro-psichiatria 
Neuro-patologia e psichiatria 
Clinica malattie nervose e mentali 
Clinica neurologica e malattie mentali 
Clinica psichiatrica 
Clinica neuro-psichiatrica 
Clinica psichiatrica e neuropatologica 
Malattie nervose e mentali 
Psichiatria è neuropatologia 
41. Radiologia . suli Medicina nucleare 
Medicina nucleare ed oncologia 
Radiologia e fisioterapia Fisica nucleare applicata alla medicina 
Radiologia e terapia fisica Terapia fisica 


Radiodiagnostica - Neuroradiologia 
Radioterapia Radiobiologia 


Radiologia 
Radiologia medica 


Radiologia medica e medicina nucleare 
Radiologia medica e radioterapia 
Radiologia medica e terapia fisica 
Radiologia ed elettroterapia 


Medicina del lavoro 

Medicina preventiva dei lavoratori e psicotec- 
nica 

Clinica del lavoro 

Clinica delle malattie del lavoro 

Neuro-psichiatria infantile 

Psichiatria 

Radiologia 

Radiologia e fisioterapia 

Radiodiagnostica 

Radio-terapia 

Radiologia medica 

Radiologia e terapia fisica 

Radiologia medica e medicina nucleare 

Radiologia medica e radioterapia 

Radiologia medica e terapia fisica 

Radiologia ed elettroterapia 

Clinica ortopedica 

Clinica ortopedica e traumatologica 

Ortopedia 

Ortopedia e traumatologia 


Ortopedia e traumatologia dell'apparato mo- 
tore 


Neurologia 
Clinica neurologica 


Recupero e rieducazione funzionale 

Medicina fisica e riabilitazione 

Fisiochinesiterapia 

Chinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e 
ginnastica medica in ortopedia 

Fisiochinesiterapia ortopedica 


Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromo- 
toria 


Fisiocinesiterapia ortopedica 
Cinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione € 
ginnastica medica in ortopedia 


42. Recupero e rieducazione fun- 
zionale 
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Disciplina 
oggetto del concorso di esame 


43. Reumatologia . . ..... 


Reumatologia 


Discipline equivalenti 


Discipline affini 


Clinica neurologica e malattie mentali 

Clinica neuro-patologica 

Clinica neuro-psichiatrica 

Clinica psichiatrica e neuro-patologica 

Malattie nervose 

Malattie nervose e mentali 

Neurologia e psichiatria 

Neuro-psichiatria 

Reumatologia 

Clinica chirurgica generale e terapia chirur- 
gica 

Clinica chirurgica 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 

Chirurgia 

Chirurgia generale e terapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e propedeutica 
clinica 

Patologia speciale chirurgica 

Patologia chirurgica dimostrativa 

Patologia speciale chirurgica dimostrativa 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di operazioni 

Anatomia topografica e chirurgia operatoria 

Medicina operatoria 

Clinica medica generale e terapia medica 

Clinica medica 

Clinica medica generale 

Clinica medica e semeiotica 

Patologia speciale medica e terapia medica 

Patologia speciale medica 

Patologia medica dimostrativa 

Patologia speciale medica dimostrativa 

Patologia speciale e clinica medica 


Patologia speciale medica e metodologia cli- 
nica 


Semeiotica medica 
Terapia medica sistematica 


Terapia medica sistematica ed idrologia me- 
dica 


Medicina generale 
Medicina interna 
Clinica psichiatrica 


Cardiologia e reumatologia 
Cardio-reumatologia 

Malattie cardio-vascolarì e reumatiche 
Clinica medica generale e terapia medica 
Clinica medica 

Clinica medica generale 

Clinica medica e semelotica 

Patologia speciale medica e terapia medica 
Patologia speciale medica 

Patologia medica dimostrativa 

Patologia speciale medica dimostrativa 
Patologia speciale e clinica medica 


Patologia speciale medica e metodologia cli- 
nica 


Semeiotica medica 
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Disciplina 


; Discipline equivalenti 
oggetto del concorso di esame P q 


44. Urologia i Clinica urologica 
Urologia 
Nefrologia chirurgica 


Malattia delle vie urinarie 
Malattie poenito-urinarie 
Patologia e clinica delle vie urinarie 


Microbiologia 


| 
45. Virologia . . . Virologia 
Virologia applicata alla epidemiologia 
Microbiologia medica 


(9789) 


ANTONIO SESSA, direttore 


Clinica delle malattfe delle vie urinarie “© 


Discipline affini 


Terapia medica sistematica ed idrologia me- 
dica 

Medicina generale 

Medicina interna 


Clinica chirurgica generale e terapia chirue 
gica 

Clinica chirurgica 

Clinica chirurgica e medicina operatoria 

Chirurgia 

Chirurgia generale e terapia chirurgica 

Patologia speciale chirurgica e propedeutica 
clinica 

Patologia speciale chirurgica 

Patologia chirurgica dimostrativa 

Patologia speciale chirurgica dimostrativa 

Semeiotica chirurgica 

Anatomia chirurgica e corso di operazioni 

Anatomia topografica e chirurgia operatoria 

Medicina operatoria 

Chirurgia dell'infarizia 

Chirurgia infantile 

Chirurgia pediatrica 

Clinica chirurgica pediatrica 

Chirurgia d'urgenza 

Chirurgia di pronto soccorso 

Chirurgia d'urgenza e pronio soccorso 


Analisi chimico-cliniche e microbiologia 
Diagnostica di laboratorio 

Medici laboratoristi 

Analisi cliniche di laboratorio 

Settore laboratorista 

Settori medici laboratoristi 

Semeiotica e diagnostica di laboratorio 
lgiene 

Igiene ed epidemiologia 

Igiene e medicina preventiva 

Ignene generale e speciale 

Igiene pubblica 

Igiene e sanità pubblica 

Igiene e tecnica ospedaliera 

Igiene, tecnica e direzione ospedaliera 
Igiene scolastica 

Igiene e medicina scolastica 


AcHiLLe DB RocATIS, redattore 
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